Fiche Technique - Episode 1 - Connexion 


Numéro de l'épisode : 1 
Durée de l'épisode : 12 minutes 53 

Production 

Scénario : Eol 

Montage/mixage : Yggdrasil Vanaheim 
Musiques additionnelles : Valkyria 
Bruitages additionnels : Valkyria, Gleb 
Pré-écoutes : Flynn, Hugo, Eol et typo 
Direction des acteurs : Yggdrasil Vanaheim 

Casting 

DestroKhorne : Elias 

Istria : Louise (début de l'épisode) 

Fallen Swallow : Louise (fin de l'épisode) 

SilverSon : Concierge 

Musiques 

The Hand of Darkness (Valkyria) 

The Dark Wings of Luna (Valkyria) 

Agartha Main Theme (Valkyria) 

Agartha - Une Ombre Rôde (Valkyria) 

Viking Music - Vinterns Drôm (Adrian von Ziegler) 
Agartha Main Theme VERSION LONGUE (Valkyria) 
Agartha - La Connexion Naturelle (Valkyria) 



